
LES ROSES. 


Í)1 


ROSA SEPIUM 


( mjrtifolia .) 


R. germinibus oblongo - ovatis, pedunculisque glabris; foliolis par - 
vulis, basi apiceque acutis, subtus glanduloso-pilosis; petio/is sub¬ 
tomentosis, cauleque aculeatis; Jloribus ex albo roséis, subsoli- 
tariis. (N.) 

R. sepium mjrtifolia. Red. Roses, vol. 2, p. 62. Thy. Prod. 
p. 114 , var. 

R. (j Mjrti folia). Hall . fil. Ex Schleicher, Cat. plant. helv. 
exsiccatarum, ab armo 1794 & seqq. 

R. (Canina mjrtifolia). Du P. Gjmnas. Ros. in Tiiy. R. Can- 
DOLLEANA, p. l3, div. i re , n° 6. 

LE ROSIER DES HAIES 

(a feuilles de mjrte.) 


DESCRIPTION. 

Arbrisseau remarquable par ses feuilles petites, luisantes en- 
dessus, assez semblables, par leur forme, aux feuilles du 
myrte, mais qui différe du R. Sepium de Tituillier par ses 
tiges moins élevées, ses folióles plus petites, et ([uelques autres 
caracteres. 

Les tiges de notre Rosier, hautes de trois pieds, au plus, 
sont trés - rameuses, diffuses, réunies en buisson, d’un vert 
jaunátre, et lisses. Ses rameaux débiles, á-peu-prés pendants, 
sont armés d’aiguillons forts, crochus, assez rapprochés, quel- 
















































































































